0. LEON DOLINSKI 


Definitor, Gwardyan OO. Kapucynów w Krakowie, 


przeżywszy lat 57, w zakonie 38, kapłaństwa 33, po długiej a ciężkiej chorobie 


opatrzony SS. Sakramentami, dnia 13 Lipca 1890 roku w nocy przeniósł się 


do wieczności. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w kościele OO. Kapucynów we Wtorek dnia 15 Lipca o godzinie 8 rano, po którem 
nastąpi wyprowadzenie zwłok na Cmentarz krakowski; 


na które Wielebne Duchowieństwo 1 pobożną Publiczność zaprasza się. 


Requiescat in pace. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 
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